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Änderungsantrag 

der Gruppe der PDS/Linke Liste 


zur zweiten Beratung des Gesetzentwurfs der Bundesregierung 
— Drucksachen 12/3165, 12/4900 — 


Entwurf eines Gesetzes über technische Assistenten in der Medizin 
(MT A-Gesetz - MT AG) 


Der Bundestag wolle beschließen: 

§ 8 wird wie folgt geändert: 

Dem Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„Die Aufsicht und Verantwortung für die praktische Ausbildung 
liegt bei den Schulen. " 

Bonn, den 12. Mai 1993 

Dr. Gregor Gysi und Gruppe 


Begründung 

Im Arbeitsalltag der Krankenhäuser und anderen medizinischen 
Einrichtungen, in denen die praktische Ausbildung durchgeführt 
wird, kann die Ausbildung in ihrer notwendigen Systematik nicht 
die erforderliche Berücksichtigung finden. 

Die Schulen müssen deshalb die Möglichkeit haben, den Prozeß 
der berufspraktischen Ausbildung selbst anzuleiten und zu kon- 
trollieren. 
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